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RCA’s Max Value RCA PHP Silicon Signal Transistors 

PHP Line Quick-Reference Charts 


High-Performance 
NPN Amplifiers and Switches 
in High-Temperature, 
High-Dissipation Packages 


RCA's Max Value PHP line now brings you 
the results of RCA's most successful silicon 
planar and epitaxial technologies ... at un¬ 
precedented savings. 

Amplifier types in the PHP line offer low- 
noise, high-gain, low capacitance perfor¬ 
mance over a broad range of voltage, cur¬ 
rent, and power capabilities for applica¬ 
tions to 500 MHz and beyond. 

Switching types in the PHP lines offer high¬ 
speed performance and a voltage, power, 
and current range that cover a large per¬ 
centage of today's high-speed switching 
and core-driver applications. 

RCA's PHP line represents millions of units 
of experience in high-volume production. 
Related types — produced over the last 
few years at premium prices — have set new 
industry standards for amplifier and switch¬ 
ing-service performance. 

Hermetic metal packages are a major factor 
in RCA's PHP line, that lets you save with¬ 
out downgrading. Only a hermetic metal 
package can give you the total combina¬ 
tion of dissipation, operating temperature 
range, and shielding that RCA PHP types 
offer. 

RCA's PHP MAX VALUE line offers an 
outstanding combination of high perfor¬ 
mance, hermetic metal packages, and 
economy for a broad range of amplifier 
and switching applications. 


Information furnished by RCA is believed to be 
accurate and reliable. However, no responsibility is 
assumed by RCA for its use; nor for any infringe¬ 
ment of patents or other rights of third parties 
which may result from its use. No license is 
granted by implication or otherwise under any 
patent or patent rights of RCA. 
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i* Type 

1 

Other Types for Consumer 

Commercial & Industrial Applications 

2 3 4 5 

2N2501 

S 

2N5187 

2N3261 



2N2726 

GP 

2N5185 

2N4069 2N4390 

2N4068 


2N2509 

S 

2N5187 

2N3261 



2N2727 

GP 

2N5185 

2N4069 2N4390 

2N4068 


2N2510 

S 

2N5187 

2N3261 



2N2729 

RF 

2N5180 

2N3478 2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N2514 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2784 

S 

2N5187 

2N3261 



2N251 5 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2787 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2516 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2788 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2517 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2789 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2518 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2790 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2519 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2791 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2520 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2792 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2521 

A 

2 N 51 84 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2808 

RF 

2N5179 

2N2857 2N3600 



2N2522 

A 

2 N 5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2808A RF 

2N5179 

2N2857 2N3600 



2N2523 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2809 

RF 

2N5179 

2N2857 2N3600 



2N2524 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2809A RF 

2N5179 

2N2857 2N3600 



2N2529 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2810 

RF 

2N5179 

2N2857 2N3600 



2N2530 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2810A RF 

2N5179 

2N2857 2N3600 



2N2531 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2831 

V 

2N5184 

2N4068 2N4069 

2N4390 


2N2532 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N3290 

2N2845 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2533 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2846 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2534 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2 N 2847 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2537 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N2848 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2538 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N2849 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2539 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N2850 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2540 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N2851 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2569 

S 

2N5187 

2N3261 



2N2852 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2570 

S 

2N5187 

2N3261 



2N2853 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2571 

S 

2N5187 

2N3261 



2N2854 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2572 

S 

2N5187 

2N3261 



2N2855 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2586 

A 

2 N 5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2856 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2610 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2857 

RF 

2N5179 

2N2857 2N3600 



2N2615 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N4259 

2N2858 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2616 

V 

2N5185 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2859 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2618 

V 

2N5185 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2865 

RF 

2N5180 

2N3478 2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N2645 

A 

2 N 5184 

2N4069 

2N4068 

2N4390 

2N2868 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2651 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N2885 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2656 

RF 

2N5179 

2N2857 

2N3600 


2N2886 

A 

2N5183 

2N4069 2N4068 

2N4390 


2N2657 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N2890 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2658 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N2891 

S 

2N5189 

2N5262 



2N2673 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2895 

s 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2674 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2896 

s 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2675 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2897 

s 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2676 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2909 

s 

2N5189 

2N5262 



2N2677 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2921 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N2678 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N2922 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N2692 

S 

2N5187 

2N3261 



2N2923 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N2693 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N2924 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N2694 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N2925 

A 

2N5183 

2N3241 A 2N3242A 2N4074 


2N2710 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N2926 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N2711 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N2931 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N2712 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N2932 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N2713 

A 

2N5183 

2N3241 A 2N3242A 2N4074 

2N2933 

A 

2N5183 

2N3241 A 2N3242A 2N4074 


2N2714 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N2934 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N2715 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N2935 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N2716 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N2958 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2719 

S 

2N5187 

2N3261 



2N2959 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 



‘Applications: A = Audio GP = General-Purpose RF = Radio Frequency S = Switching V = Video 
For Ratings and Characteristics of RCA Types, see page 7 
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2N2960 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3388 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2961 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3389 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 

2N3512 


2N2967 

s 

2N5186 

2N709 

2N2475 


2N3390 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3009 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3391 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3010 

s 

2N51 87 

2N3261 



2N3391A A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3011 

s 

2N5187 

2N3261 



2N3392 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3013 

s 

2N5187 

2N3261 



2N3393 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3014 

s 

2N5187 

2N3261 



2N3394 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3015 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3395 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3033 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3396 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2 N 3034 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3397 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3035 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3398 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2 N 3077 

A 

2N5183 

2N3242A 2N3241A 2N4074 

2 N 3402 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3078 

A 

2N5183 

2N3242A 2N3241A 2N4074 

2 N 3403 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3107 

S 

2N5189 

2N5262 



2 N 3404 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3108 

S 

2N5189 

2N5262 



2 N 3405 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3109 

S 

2N5189 

2N5262 



2N3414 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3110 

S 

2N5189 

2N5262 



2N3415 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3114 

V 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N3416 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3115 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3417 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3116 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3426 

S 

2N5188 

2N3512 2N2476 

2N2477 


2N3117 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N3450 

S 

2N5189 

2N5262 



2N3123 

S 

2N5189 

2N5262 



2N3462 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3128 

GP 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N3463 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3129 

GP 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2 N 3464 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2 N 3130 

GP 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2 N 3469 

GP 

2N5185 

2N4068 2N4069 

2N4390 


2N3131 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2 N 3478 

RF 

2N5180 

2N3478 2N3932 

2N3933 


2N3153 

S 

2N5187 

2N3261 



2 N 3493 

S 

2N5186 

2N709 2N2475 



2N3210 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3498 

V 

2N5185 

2N4068 2N4069 

2N4390 


2N3211 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2 N 3499 

V 

2N5185 

2N4068 2N4069 

2N4390 


2N3227 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3500 

V 

2N5185 

2N4068 2N4069 

2N4390 


2 N 3241A A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N3501 

V 

2N5185 

2N4068 2N4069 

2N4390 


2N3242A A 

2N5183 

2N3242A 2N3241A 2N4074 

2N3506 

S 

2N5189 

2N5262 



2 N 3246 

A 

2N5183 

2N3242A 2N3241A 2N4074 

2N3507 

s 

2N5189 

2N5262 



2N3247 

A 

2N5183 

2N3242A 2N3241A 2N4074 

2N3508 

s 

2N5187 

2N3261 



2N3252 

S 

2N5189 

2N5262 



2N3509 

s 

2N5187 

2N3261 



2N3253 

S 

2N5189 

2N5262 



2N3510 

s 

2N5187 

2N3261 



2N3261 

s 

2N5187 

2N3261 



2N3511 

s 

2N5187 

2N3261 



2N3262 

s 

2N5189 

2N3262 

2N5262 


2N3512 

s 

2N5188 

2N3512 2N2476 

2N2477 


2N3268 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N3526 

V 

2N5185 

2N4068 2N4069 

2N4390 


2N3287 

RF 

2 N 5180 

2N3933 

2N3478 

2N3932 

2 N 3544 

RF 

2N5179 

2N3600 2N2857 



2N3288 

RF 

2N5180 

2N3933 

2N3478 

2N3932 

2N3554 

S 

2N5189 

2N5262 



2N3289 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N3563 

RF 

2N5180 

2N3478 2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N3290 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N3564 

RF 

2N5180 

2N3478 2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N3291 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N3565 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3292 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N3566 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3295 

GP 

2N5185 

2N4068 

2N4069 

2N4390 

2N3567 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3299 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3568 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3300 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3569 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3301 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3570 

RF 

2N5180 

2N3478 2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N3302 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 

2N3571 

RF 

2N5180 

2N3478 2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N3303 

S 

2N5188 

2N3512 

2N2477 

2N2476 

2N3572 

RF 

2N5180 

2N3478 2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N3307 

A 

2N5183 

2N3242A 2N3241A 2N4074 

2N3600 

RF 

2N5179 

2N3600 2N2857 



2 N 3308 

A 

2N5183 

2N3242A 2N3241A 2N4074 

2N3605 

S 

2N5187 

2N3261 



2N3340 

S 

2N5187 

2N3261 



2N3605AS 

2N51 87 

2N3261 




Applications: A = Audio GP = General-Purpose RF = Radio Frequency S = Switching V = Video 
For Ratings and Characteristics of RCA Types, see page 7 











RCA Similar Types 


Industry Appli- PHP Other Types for Consumer 

Type cation’ Type Commercial & Industrial Applications 


RCA Similar Types 


Industry Appli- PHP Other Types for Consumer 

Type cation* Type Commercial & Industrial Applications 




1 

2 

3 

4 

5 



1 

2 

3 

4 

5 

2N3606 

S 

2N5187 

2N3261 




2N3901 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3606A S 

2N5187 

2N3261 




2N3903 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3607 

S 

2N5187 

2N3261 




2N3904 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3633 

s 

2N5187 

2N3261 




2N3923 

V 

2N5185 

2N4068 

2N4069 

2N4390 


2N3646 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3932 

RF 

2N5180 

2N3932 

2N3478 

2N3933 

2N4259 

2N3647 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3933 

RF 

2N5180 

2N3933 

2N3478 

2N3932 

2N4259 

2N3648 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3945 

S 

2N5189 

2N5262 




2N3659 

V 

2N5185 

2N4068 

2N4069 

2N4390 


2 N 3946 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3662 

RF 

2N5179 

2N3600 

2N2857 



2 N 3947 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3663 

RF 

2N5179 

2N3600 

2N2857 



2N3953 

RF 

2N5179 

2N3600 

2N2857 



2N3665 

S 

2N5189 

2N5262 




2N3959 

S 

2N5186 

2N709 

2N2475 



2N3666 

S 

2N5189 

2N5262 




2N3960 

S 

2N5186 

2N709 

2N2475 



2N3675 

S 

2N5189 

2N5262 




2N3973 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3676 

S 

2N5189 

2N5262 




2N3974 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3678 

S 

2N5189 

2N5262 




2 N 3975 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3681 

RF 

2N5179 

2N3600 

2N2857 



2N3976 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3691 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3981 

S 

2N5189 

2N5262 




2N3692 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3982 

S 

2N5189 

2N5262 




2 N 3704 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3983 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N3705 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3984 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N3706 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3985 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N3707 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N4013 

S 

2N5189 

2N5262 




2N3708 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N4014 

S 

2N5189 

2N5262 




2N3709 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N4046 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3710 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N4067 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3711 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N4068 

V 

2N5184 

2N4068 

2N3290 

2N4069 


2N3712 

V 

2N5185 

2N4068 

2N4069 

2N4390 


2N4069 

V 

2N5185 

2N4069 

2N4390 

2N4068 


2N3721 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N4072 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N3722 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N4073 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N4359 

2N3723 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N4074 

A 

2N5183 

2N4074 

2N3242A 2N3241A 


2N3724 

s 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N4086 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3724A S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N4087 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3725 

s 

2N5189 

2N5262 




2N4087A A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3725A S 

2N5189 

2N5262 




2N4104 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3734 

s 

2N5189 

2N5262 




2N4123 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2 N 3734AS 

2N5189 

2N5262 




2N4124 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N3735 

s 

2N5189 

2N5262 




2N4134 

RF 

2N5179 

2N3600 

2N2857 



2N3735A S 

2N5189 

2N5262 




2N4135 

RF 

2N5179 

2N3600 

2N2857 



2N3736 

s 

2N5189 

2N5262 




2N4137 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3736AS 

2N5189 

2N5262 




2N4138 

S 

2N5187 

2N3261 




2N3737 

s 

2N5189 

2N5262 




2N4140 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3737AS 

2N5189 

2N5262 




2N4141 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N3793 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N4227 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2 N 3794 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N4251 

S 

2N5186 

2N709 

2N2475 



2N3826 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N4255 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N4359 

2N3827 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N4256 

S 

2N5187 

2N3261 




2N3830 

S 

2N5189 

2N5262 




2N4259 

RF 

2N5179 

2N2857 

2N3600 



2N3831 

S 

2N5189 

2N5262 




2N4262 

S 

2N5187 

2N3261 




2N3838 

RF 

2N5179 

2N2857 

2N3600 



2N4263 

S 

2N5187 

2N3261 




2N3862 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 


2N4264 

S 

2N5187 

2N3261 




2N3877 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 


2N4265 

S 

2N5187 

2N3261 




2N3877A A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 


2N4269 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 


2N3880 

RF 

2N5179 

2N3600 

2N2857 



2N4270 

A 

2N5184 

2N4068 

2N4069 

2N4390 


2N3900 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N4274 

S 

2N5187 

2N3261 




2N3900A A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N4275 

S 

2N5188 

2N2476 

2N2477 

2N3512 



Applications: A = Audio GP = General-Purpose RF = Radio Frequency S = Switching V = Video 
For Ratings and Characteristics of RCA Types, see page 7 
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RCA PHP Silicon Signal Transistors 

Cross-Reference Directory 


RCA Similar Types 


RCA Similar Types 


Industry 

Type 

Appli - 
cation* 

PHP 

Type 

1 

Other Types for Consumer 

Commercial & Industrial Applications 

2 3 4 5 

Industry 

Type 

Appli¬ 

cation* 

PHP 

Type 

1 

Other Types for Consumer 

Commercial & Industrial Applications 

2 3 4 5 

2N4286 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N5053 

RF 

2N5180 

2N3478 2N3932 2N3933 

2N4259 

2N4287 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N5054 

RF 

2N5180 

2N3478 2N3932 2N3933 

2N4259 

2N4294 

S 

2N5187 

2N3261 

2N5066 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 2N3512 


2N4295 

S 

2N5187 

2N3261 

2N5088 

A 

2N5183 

2N3242A 2N3241A 2N4074 


2N4390 

S 

2N5184 

2N4390 2N4068 2N4069 

2N5089 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 



2N4400 

S 

2N5189 

2N5262 

2N5126 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2 N 4401 

S 

2N5189 

2N5262 

2N5127 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N4418 

S 

2N5187 

2N3261 

2N5128 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N4419 

S 

2N5187 

2N3261 

2N5129 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N4420 

S 

2N5187 

2N3261 

2N5130 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 


2N4421 

S 

2N5187 

2N3261 

2N5131 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N4422 

S 

2N5187 

2N3261 

2N5132 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2 N4424 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N5133 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N4425 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N5134 

S 

2N5187 

2N3261 

2N4873 

S 

2N5188 

2N2476 2N2477 2N3512 

2N5135 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N4874 

V 

2N5185 

2N4069 2N4068 2N4390 

2N5136 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N4875 

V 

2N5185 

2N4069 2N4068 2N4390 

2N5137 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N4876 

V 

2N5185 

2N4069 2N4068 2N4390 

2 N 5144 

S 

2N5189 

2N5262 

2N4951 

A 

2N5J83 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N5145 

S 

2N5189 

2N5262 

2N4952 

A 

2 N 5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N5172 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N4953 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N5179 

RF 

2N5179 

2N3600 2N2857 

2N4954 

A 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N5180 

RF 

2N5180 

2N3478 2N3932 2N3933 2N4259 

2N4960 

S 

2N5189 

2N5262 

2N5183 

S 

2N5183 

2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N4961 

S 

2N5189 

2N5262 

2N5184 

V 

2N5184 

2N4068 2N4069 2N4390 

2N4962 

S 

2N5189 

2N5262 

2N5185 

V 

2N5185 

2N4068 2N4069 2N4390 


2N4963 

S 

2N5189 

2N5262 

2N4966 

A 

2N5183 

2N3241A 

2N4967 

A 

2N5183 

2N3241A 

2N4968 

A 

2N5183 

2N3241A 

2N4969 

S 

2N5188 

2N2476 

2N4970 

S 

2N5188 

2N2476 

2N4996 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N4997 

RF 

2N5180 

2N3478 

2N5024 

S 

2N5187 

2N3261 

2N5027 

S 

2N5188 

2N2476 

2 N 5028 

S 

2N5188 

2N2476 

2N5029 

S 

2N5188 

2N2476 

2N5030 

S 

2N5188 

2N2476 





2N5186 

S 

2N3242A 2N4074 


2N5187 

S 

2N3242A 2N4074 


2N5188 

s 

2N3242A 2N4074 


2N5189 

s 

2N2477 

2N3512 


2 N 5200 

A 

2N2477 

2N3512 


2N5201 

A 

2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N5232 

A 

2N3932 

2N3933 

2N4259 

2N5233 

A 




2N5234 

A 

2N2477 

2N3512 


2N5235 

A 

2N2477 

2N3512 


2 N 5249 

A 

2N2477 

2N3512 


2N5249A A 

2N2477 

2N3512 


2N5262 

S 


2N709 2N2475 

2N3261 

2N5188 2N2476 2N2477 2N3512 
2N5189 2N5262 

2N5183 2N3241A 2N3242A 2N4074 

2N5183 2N3241A 2N3242A 2N4074 
2N5184 2N4068 2N4069 2N4390 
2N5184 2N4068 2N4069 2N4390 
2N5184 2N4068 2N4069 2N4390 
2N5184 2N4068 2N4069 2N4390 

2N5184 2N4068 2N4069 2N4390 
2N5184 2N4068 2N4069 2N4390 
2N5189 2N5262 


JEDEC Packages 



TO-104 
4 Lead 


RCA 

II «r 



TO-39 



TO-39 
Low Profile 




TO-72 
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Ratings and Characteristics 


Type* 

Data 

File 

No. 

Appli¬ 

cation 

Package 
and Basing 
Diagram 

VcBO 

V 

V CEO 

V 

Pr fr 

@25°C min. 

W MHz 

Gp 

min. 

dB 

NF 

max. 

dB 

h FE 

min. 

v CE 

V 

lc 

mA 

w (sat) 

" C E 

max. 

V 

lc 

mA 

Ib 

mA 

CcB 

max. 

PF 

toN t 0 FF 

max. max. 

ns ns 

PHP Silicon Signal Transistors 

2N5179 288 RF TO-72* 20 

12 

0.2 

900 

f = 200 MHz 
15b 4.5 

25 

1 

3 

0.4 

10 

1 

1 

• • 

2N5180 

289 

RF 

TO-104* 

30 

15 

0.18 

650 

f = 200 MHz 

12 4.5 

20 

8 

2 

# 

• 

• 

1 

• • 

2N5183 

291 

AF 

TO-1 04a 

18 

18 

0.5 

125 



75 

10 

10 

0.5 

300 

15 

20 

• • 

2N5184 

292 

AF 

TO-1 04a 

• 

120 

0.5 

50 



10 

10 

50 

5 

30 

1 

3.5 

• • 

2N5185 

292 

AF 

TO-104tA 

• 

120 

1 

50 



10 

10 

50 

5 

30 

1 

3.5 

• • 

2N5186 

293 

S 

TO-52a 

10 

# 

0.3 

400 



25 

1 

10 

0.3 

10 

1 

3* 

lc= 10 mA 

25 25 

2N5187 

294 

S 

TO-52a 

25 

10 

0.3 

400 

• 


30 

1 

10 

0.25 

10 

1 

3.5* 

lc = 100 mA 

18 21 

2N5188 

295 

S 

TO-39a 

60 

25 

0.8 

250 

• 


20 

1 

500 

1 

500 

50 

10* 

lc=150 mA 

35 50 

2N5189 

296 

S 

TO-39a 

60 

35 

0.8 

250 

• 


30 

1 

100 

1 

1000 

100 

12* 

lc = 1 000 mA 

40 70 

Silicon Signal Transistors 

2N709 45 S TO-18a 

15 

6 

0.3 

600 

• 


15 

1 

30 

0.3 

3 

0.15 

3* 

lc = 10 mA 

15 15 

2N2369A 

147 

S 

TO-1 8a 

40 

15 

0.36 

500 

• 

• 

30 

0.4 

30 

0.5 

100 

10 

4* 

lc = 10 mA 

12 18 

2N2475 

45 

S 

TO-1 8a 

15 

6 

0.3 

600 

• 

• 

20 

0.3 

1 

0.4 

20 

0.66 

3* 

lc = 20 mA 

20 15 

2 N 2476 

47 

S 

TO-5a 

60 

20 

0.6 

250 

• 

• 

20 

0.4 

150 

0.4 

150 

7.5 

10* 

lc = 1 50 mA 

25 45 

2 N 2477 

47 

S 

TO-5a 

60 

20 

0.6 

250 

• 


40 

0.4 

150 

0.4 

150 

3.75 

10* 

lc = 1 50 mA 
25 45 

2N2857 

61 

RF 

TO-72* 

30 

15 

0.2 

1000 

f = 450 MHz 
12.5b 4.5 

30 

1 

3 

• 

• 

• 

1 

• • 

2N3011 

147 

S 

TO-1 8a 

30 

12 

0.36 

400 

# 

# 

25 

0.4 

30 

0.5 

100 

10 

4* 

lc = 30 mA 

15 20 

2 N 3241A 

221 

AF 

TO-1 04a 

30 

25 

0.5 

1750 

• 

• 

100 

10 

10 

0.25 

200 

10 

20* 

• • 

2N3242A 

221 

AF 

TO-104a 

40 

40 

0.5 

1750 

• 

• 

125 

10 

10 

• 

• 

• 

20* 

• • 

2N3261 

93 

S 

TO-52a 

40 

15 

0.3 

600 

• 

• 

40 

1 

10 

0.28 

100 

10 

3.5* 

lc = 100 mA 

13 16 

2 N 3478 

77 

RF 

TO-104* 

30 

15 

0.2 

750 

f = 470 MHz 
12bO 50 

25 

8 

2 


• 

• 

1.0 

• • 

2N3512 

47 

S 

TO-5a 

60 

35 

0.8 

375 


# 

10 

1 

500 

0.4 

150 

7.5 

10* 

lc = 1 50 mA 

30 45 

2N3600 

83 

RF 

TO-72* 

30 

15 

0.2 

850 

f = 200 MHz 
17b 4.5 

20 

1 

3 

0.4 

10 

1 

1 

• • 

2N3932 

101 

RF 

TO-104* 

30 

20 

0.2 

750 

f = 200 MHz 
11.5 4.5 

40 

8 

2 


• 

# 

0.55 

• • 

2N3933 

101 

RF 

TO-104* 

40 

30 

0.2 

750 

f = 200 MHz 

14 4 

60 

8 

2 


• 

# 

0.55 

• • 

2N4068 

109 

AF 

TO-1 04a 

• 

150 

0.5 

50 

• 

• 

30 

10 

30 

3 

30 

1 

3.5 

• • 

2N4069 

109 

AF 

TO-1 04Ta 

• 

150 

1 

50 

• 

• 

30 

10 

30 

A 

3 

30 

1 

3.5 


2N4074 

221 

RF 

TO-1 04a 

• 

40 

0.5 

800 

• 

• 

75 

10 

ho 

• 

. 

• 

20* 


2N4259 

200 

RF 

TO-104* 

40 

30 

0.175 750 

f = 450 MHz 
11.5 5 

60 

8 

2 

• 


• 

0.55 

. # 

2N4390 

225 

S 

TO-104a 

120 

120 

0.5 

50 


# 

20 

1 

20 

0.2 

2 

0.2 

6 

lc = 20 mA 

650 1300 

2N4934 

252 

RF 

TO-104* 

40 

30 

0.2 

700 

f = 200 MHz 

18 3.5 

40 

8 

2 

# 

# 

# 

0.25 

• • 

2N4935 

252 

RF 

TO-104* 

50 

40 

0.2 

700 

f = 200 MHz 

21 3.0 

60 

8 

2 

• 

• 

• 

0.25 

• • 

2N4936 

252 

RF 

TO-104* 

50 

40 

0.2 

700 

f = 450 MHz 

200 4.5 

60 

8 

2 

• 

• 

• 

0.25 

• • 

2N5262 

313 

S 

TO-39A 

75 

50 

1 

250 



25 

1 

1000 

0.8 

1000 

100 

12* 

lc = 1000 mA 

30 60 


A For additional information on any of the listed types, 
refer to Data Bulletin for the type available on re¬ 
quest from RCA, Electronic Components, Commer¬ 
cial Engineering Activity, Building 22-3, Harrison, 


S = Switching 
t With heat radiator 

C 0 b 

b Neutralized amplifier gain 


★ Base diagram A O Typical 

A Base diagram B 

see page 6 for base diagram drawings 
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RCA PHP 
Max Value Line 

Performance 

Hermeticity 

Price 


Sales Offices 


CALIFORNIA.Los Angeles . 6363 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028 . (213)461-9171 

San Diego . 7969 Engineer Rd., Suite 216, San Diego, CA 92111 .(714)279-0420 

San Francisco . 343 Sansome St., 7th Floor, San Francisco, CA 94104 .(415) 956-4818 

4546 El Camino Real, Los Altos, CA 94022 .(415) 948-8996 

COLORADO .Denver . 2785 N. Speer Blvd., Room 346, Denver, CO 80211 . (303) 433-8841 

DISTRICT OF 

COLUMBIA .Washington . 1725 “K” St., N.W., Washington, DC 20006 . (202)337-8500 

FLORIDA .Palm Beach. 2828 Broadway, Riviera Beach, FL 33404 . (305)842-1577 

(305) 842-2171 

GEORGIA .Atlanta . RCA Bldg., 14 Executive Park Drive, N.E., Atlanta, GA 30329 . . (404) 634-6131 

ILLINOIS .Chicago . 446 E. Howard Ave., Des Plaines, IL 60018 . (312)827-0033 

INDIANA .Fort Wayne . Maplewood Plaza, 6012 Stellhorn Rd., Ft. Wayne, IN 46802 . 

Indianapolis .501 N. LaSalle St., Indianapolis, IN 46201 .(317)635-9000 

2511 E. 46th St., Suite Ql, Atkinson Sq., 

Indianapolis, IN 46205 .(317)546-4001 

MASSACHUSETTS . Boston . 360 First Ave., Singer Bldg., Needham Heights, MA 02194 . . . (617) 444-8492 

150 “A” St., Needham Heights, MA 02194 .(617) 444-7200 

MICHIGAN .Detroit . 28840 Southfield Rd., Lathrup Village, Ml 48075 . (313)353-9770 

MINNESOTA .Minneapolis . 6750 France Ave. S., Suite 122, Minneapolis, MN 55435 . (612) 929-0676 

MISSOURI .Kansas City. 7711 State Line, Suite 112, Kansas City, MO 64114 . (816)363-1720 

(816)363-6462 

NEW JERSEY.Camden/Phila. 605 Marlton Pike, Haddonfield, NJ 08034 . (609)428-4802 

North Jersey .Central and Terminal Avenues, Clark, NJ 07066 .(201)485-3900 

NEW YORK.Metropolitan NYC . . Central and Terminal Avenues, Clark, NJ 07066 . (201) 485-3900 

Long Island .550 Old Country Rd., Hicksville, L.I., NY 11803 .(516)935-5240 

Syracuse .731 James St., Room 206, Syracuse, NY 13203 .(315) 474-8221 

(315) 479-8134 


OHIO .Cleveland .1621 Euclid Ave., 1600 Keith Bldg., Cleveland, OH 44115 . ...(216)579-0880 

Dayton . 224 N. Wilkinson St., Dayton, OH 45402 .(513) 461-5420 

TEXAS .Dallas .210-C Court Terrace, Exchange Park N., Dallas, TX 75235 .... (214) 351-5361 

Houston .2727 Allen Parkway, Suite 2170 American General Bldg., 

Houston, TX 77019 .(713)529-7601 

WASHINGTON . .. .Seattle .2246 First Avenue S„ Seattle, WA 98134 .(206)622-8350 


Distributor 

Equipment 

Government | 

• 

• 

• 


• 


• 




• 


• 



• 

• 

• 


• 


• 



• 

• 


• 

• 

• 
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• 




• 
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• 
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• 


• 

• 

• 

• 

• 

• 


• 



• 


• 



• 

• 


• 

• 


• 

• 


• 



• 




International 


U.S.A. 

CANADA 

EUROPE 


FAR EAST 


Harrison, N. J .International Marketing, P.0. Box 270, Harrison, NJ 07029 . . .(201)485-3900 

Montreal, Quebec . .1001 Lenoir St., Montreal 30, Quebec.(514)933-7551 

Geneva, 

Switzerland .2-4, rue du Lievre, 1227 Acacias-Geneva, Switzerland.43 58 00 

London, England . .Lincoln Way, Windmill Rd., Sunbury-on-Thames, Middlesex, England . .85511 
Hong Kong .1927 Prince's Bldg., P.0. Box 112, Chater Rd., Hong Kong.23 41 81 


RCA | Electronic Components | Harrison, N.J. 07029 









































































































